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നമ്പർ 


PART III 


Public Works Department 


PRE -QUALIFICATION TENDER NOTICE 
No .BSC -1/2009 -10 /DBGL /DI. 12th November 2010 . 

Tenders for pre- qualification and execution of the 
building work is invited by Superintending 
Engineer , Buildings and Local Works, South Circle , 
Thiruvananthapuram from financially sound 
and well experienced registered A Class Contractors! 
Firms of Kerala Public Works / Irrigation Department 
who have successfully completed atleast one similar 
work costing more than 40 % (Forty percentage ) of 
the estimate P . A . C . of worlo during the last five 
years. The application for tender schedule should be 
supported by Certificate of prior experience in work 
as mentioned below obtained from the agreement 
authority and tender schedule will be issued only to 
those who satisfy this condition . Electrical works 
hould be got carried out only through PID 


licensed Electrical Contractor. The Electrical work 
will be supervised, measured , check measured and 
bill passed by the Electrical Wing of the PWD. 
Tender documents and other particulars can be 
downloaded in the PWD website (www .kerala .pwd. 
gov .in ) Tenders should be submitted together with 
cost of tender form in the form of Demand Draft 
in favour of undersigned ) and EMD so as to 
reach the undersigned on or before the date and time 
prescribed for the work as below by Registered 
Post /Speed Post /Courier . 


Tenir No. - P . Q . 88 SEBSC /2010 - 11 . 


Name of Work -- - Construction of new building 

to Changanassery Taluk Hospital including 
Electrical Works. 


ദർഘാസ പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക 
ഏഴു ദിവസംമുമ്പ് ഉച്ചയ ക്ക് 3 മണിവരെ പൊതു 
മരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും 
ഡൗൺലോഡ് ചെ ച യ ത് എടുക്കാവുന്നതും 
പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടറും ടെൽ ഫാമിന്റെ വില , ബാങ്ക് 
ഡിമാൻറ് ( ഡാഫറായി ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർക് 
മാറാവുന്ന വിധം പോസ്ററൽ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകത 
കൊറിയൻ സർവ്വീസ്മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം. * മുൻപരിചയം 
സംബന്ധിച്ച എ ഗ്രിമെൻറ അധികാരികളുടെ സർട്ടി 
ഫിറേറാടുകൂടി ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയുളളു . 


Estimate P . A . C . - Rs. 390 Lakh . 
E , M . D - Rs. 50 ,000 
Type of Building - R . C . C . framed 

structure , Government building. 
No. of foors - Threc . 
Foundation - Spread footing. 
Doors and wiudows - Anjili wood . 
Flooring - Vitrificd tiles . 
Cost of tender documents - Rs. 26 ,000 

- including VAT , 
Date and time of sale of tender documents 

- 8-12-2010 to 15-12-2010 upto 3 p . . 
Last date and time of receipt of tender - 

22-12- 2010 , 4 p . 2 . 
Time of completion - - 15 months. 
Tools and Plants required for carth work . 

Concrete mixer - 2 Nos. 
Concrete Vibrator - 2 Nos . 

Shuttering Steel - 1000m2, 
Scaffolding (Steel)--- 1500m 
Water pump& motor - 2 Nos . 
Generator - No. 
Bar bending and cutting machine - 1 No. 

Tipper Lorry (19 tonnes) - 2 Nos . 
All conditions prevan lling in this Department 
regarding tender to Pre- qualification are applicable 
to this tender also . Further details if required can 
be had from this office duringworking hours . 


ഘാസ് നമ്പർ - പി , കൃ . 88 എസ്. ഇ . ബി . 
- എസ് . സി . 2010- 11. 
( പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്ക 

ആശുപത്രിക്കു വേണ്ടി പുതിയ കെട്ടിട 
അമീൻറ നിർമ്മാണം ന ല ക ടിക്ക ൽ 
പണീയുൾപ്പെടെ) . 
അടങ്കൽ തുക - രൂപ 390 ലക്ഷം, 
നിറതവം- 50 , 000 രൂപ 
കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്വഭാവം - ആർ. സി . സി . 

( ഫയി. ഡം സ്ട്രക്ചർ 
നിലകളുടെ എണ്ണം മൂന്ന്. 
ഫാബേഷൻ - സ്പ ഡ് ഫൂട്ടിംഗ്. 
വാതിലുകളും 2 ന ര ല ക ളും -ആഞ്ഞിലി, 
ഫaളിംഗ് - വിട്രിഫൈഡ് ടൈൽസ് . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വീല - രൂപ 26 ,000 

(വാറുൾപ്പെടെ). 
dർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 

സമയവും - 8-12- 2010 മുതൽ 15-12- 2010 , 

3 മണിമര , 
ദർഘാസം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി യും 

സമയവും- 22- 12- 2010 , 4 മണി, 
കാലാവധി 15 മാസം, 


ദക്ഷിണാമഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 
( കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശ സ്വയംരണ പണികളും) , 
തിരുവനന്തപുരം ചു വ ങ ച ർ ത്തി രി ക്കു ന്ന 
(പ്രവൃത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തിക 
ശേഷിയുളളവരും ഒരു പണിയുടെ അടങ്കൽ തുകയുടെ 
40 % - ൽ കുറയാത്ത തുക യ്ക്കു ള്ള സമാനമായ 
എ കെ 10, 1 ലും ഒരു പണി ഉറപ്പണി) കുഴഞ്ഞ 

വ ർ ഷ അത്തി ന ക ം ചെയഇതുതീർത്തിട്ടുള 
വരുമായ കേരള പൊതുമരാമത്ത് ് ഇറിഗേഷൻ 
വ ക പ പ്പ ി ക ല എ ക്ലാസ് രജിസ്ട ഷനുള 
കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എ ന്നി വ രി ൽ നി ന്നും 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണയത്തിനും പ്രവർത്തി ഏററടുത്ത 
നടത്തുന്നതിനുമുളള ദർഘാസ് (പ്രത്യേകം മുളച്ച 
കവറിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . പി , ഡബ , ഡി , 


ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും 

യന്ത്രസാമഗ്രികളും 
ാനിറം മിക്സ്ച ർ - 2 എണ്ണം, 
കോൺ കീററ് ബററർ - 2 എണ്ണം, 
ഷട്ടറിംഗ് സീൽ - 1000 
സ് കാഫോൾഡിംഗ് - 1500rni 2 
വാട്ടർ പമ്പ് & മോട്ടോർ - 2 എണ്ണം, 
ജനറേററർ - 1 എണ്ണം, 
ബാർ ബൻഡിംഗ് & കട്ടിംഗ് മെഷീൻ 


ടിപ്പർ ലോറി - 1 എണ്ണം. 


ലെസൻസ് ഉളള ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർമുഖന 
ഇ ല ക ( ട്രി 2 ൽ പണികൾ ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതും 
അളവുകൾ എടുക്കുന്നതുംചെയ് മെയർ ചെയ്യുന്നതും 
ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുന്നതും പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗമായിരിക്കും , 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നുംതാഴെ പറയുന്ന 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിൻറ 
വിലയും 4 % വാററും അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


11ാതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണന 
ന ദി മററ് അനുബനന നിയമങ്ങൾ ന 
ദ4ഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

fice of the 
Supcrintending Engineer, 

( d .), 
Buildings & LocalWorks, Superintending Enginer 
South Circla, 

( For and on behalf of the 
Thiruvananthapuram . 

Governor of Kerala ) . 


